Hasta Yatagi Se5iminde Nelere Dikkat Edilmeli? 

Hasta yatagi ozellikle evde yatalak olarak ya da tedavi surecini yatarak gegirmek zorunda kalan kigiler 
igin uretilmektedir. Hasta yataklarinda yatagi kullanan kiginin rahat, agrisiz ve konforlu bir kullammi 
igin farkli ozellikler bulunmaktadir. Hastanelerde de kullamlan hasta yataklari evde tedavide de 
vazgegilmez bir hale gelmigtir. Hasta yataklarmin ozellikle ayarlanabilir mekanizmalara sahip olmasi 
hasta igin de hastaya bakan kigi igin de rahatlik saglar. Hasta bu yataklarda iyi bir bakim sureci 
gegirerek tedavisini bitirebilir. Omur boyu yataga mahkum olan hastalar ise bu zorlu sureci daha 
konforlu bir gekilde gegirir. Kullandigimiz gunluk yatak ozelliklerinden farkli bir gekilde tasarlanan bu 
yataklarda diger yataklarda olmayan korkuluk bolumleri olur. Bu korkuluk hastalann dugmesini 
engeller. Tekerlekli olmasi ise hastanm istedigi zaman farkli bir yere taginmasim saglar. 

Hasta Yatagi Karyolasi Nasil Olmalidir? 

Hasta yatagi tedavi sureglerinin en onemli destekgisidir. Bu yuzden hasta yatagi karyolasi aliminda da 
dikkatli olunmalidir. Hasta karyolasi kiginin rahatsizligina ozel olmalidir. ihtiyaca gore farkli hasta 
karyola gegitleri bulunmaktadir. Hasta karyolasi hastaya ve yatagin kullamlacagi yere gore degigiklik 
gosterir. Ayarlanabilir hasta karyolasi, tedavi goren hastanm rahat bir gekilde yatmasmi saglar. 
Burada ayak ve bel golgesi duruma gore farkli gekilde ayarlanabilir. Kritik bakim karyolasi ise hassas 
vucuda sahip hastalar igindir. Tedavi surecini destekleyen yatak karyolasi, tedavi surecinde 
vucudunun belirli bolumlerinin sabit tutulmasi ya da desteklenmesi gereken hastalar igin uygundur. 

Hasta Yatagi Kiralama iflemi Nereden Yapilabilir? 

Hasta yatagi ihtiyacmiz varsa maddi durumunuz elvermedigi igin temin edemiyorsamz kiralamayi 

dugunebilirsiniz. Hasta yataklarmi satan gogu 
firma onlari kiralamaktadir. Bu agidan yataklarin 
satildigi firmalara ulagarak onlardan kiralama 
talep edebilirsiniz veya internet uzerinden hasta 
yataklarmin kiralandigi merkezleri bulup bizzat 
ofislerine gidebilir ya da telefon ile iletigime 
gegerek yatak kiralama iglemini halledebilirsiniz. 
Boylelikle hastamzin daha iyi kogullarda tedavi 
edilmesini saglayabilir, iyilegme surecini 
hizlandirabilir ve moralmen iyilegtigini gorerek 
kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. 

Hasta Yatagi Kiralama iglemi Esnasinda Nelere 
Dikkat Edilmelidir? 

Hasta yatagi kiralama maliyeti genel olarak 
dugiik bir miktarda seyreder. Her biitgeye hitap 
eden yatak gegitlerini talebiniz olgtisunde 
degerlendirip segtiginiz yatagi kiralamamz mumkun. Motorludan havaliya, elektrikliden ahgaba kadar 
her gegit urunu gonul rahatligiyla kiralayabilir hastamzi yataga emanet edebilirsiniz. 

Hasta Yatagini Devlet Kargiliyor mu? 

Hastaligin tedavi surecinde hasta ve de hasta bakimim saglayan birey igin destek olmasi amaci ile 
tiretilen hasta yatagi normal yataklardan farkli olarak uretilmigtir. Fonksiyonlarina gore farklilik 
gosteren yatak gegitleri bulunmaktadir. Medikal bir urun olarak tasarlanmig olan hasta yataklari 
hastane, bakim evleri de dahil olmak uzere evlerde de kullamlmaktadir. Uzun ya da kisa donem 
surecek hastaliklarin tedavi surecinde kullamlmak amaci ile alinacak hasta yataklarmin motorlu 







olmasi tavsiye edilmektedir. Motorlu hasta yataklari uzaktan kumanda ile hareket ettirilebilme 
ozelligine sahip olan yatak gegitlerindendir. 

Felg Hastaliginda Kullanilan Hasta Yataklari 

Uzun sure yatakta kalacak olan hastalarin rahat edebilmesi ve de hasta bakimim saglayan kigilerin 
daha rahat edebilmesi adina uretilen medikal hasta yataklari motor ozelligi bulundurmalidir. Bag ve 
ayak kisminin istenilen yonde hareket ettirilmesine olanak saglayan gift motorlu hasta yataklari ayaga 
kalkamayan, oturur pozisyona gegemeyen hastalar igin oldukga idealdir. Yam sira yemek masasi olan, 
lazimligi ve de korkulugu bulunan hasta yataklarimn felg hastaligina sahip kigilerin bakiminda 
kullamlmasi onerilmektedir. 


Normal yatakta uzun sure hasta bakmak, 
hastanm sirt bolgesinde yara olugmasina 
neden olabilir. Hasta bireyin sirt 
bolgesinde olugabilecek yaralarin 
onlenebilmesi adina tasarlanmig olan 
motorlu ve havali hasta yataklari felg 
hastaligi bakiminda ideal olan yatak 
gegitleri arasinda yer almaktadir. Banyo 
yapamayan hastalarin temizlik agamasi zor 
olabilmektedir. Yerinden kaldirmak, 
banyosunu yaptirmak bakim saglayan birey 
igin zorluktegkil edebilmektedir. Bu durum 
igin tasarlanmig olan kuvetli hasta yataklari 
da bulunmaktadir. Hasta yataklari hastalik 
sureci boyunca ihtiyag duyulabilecek biitun 
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unsurlar dugunulerek tasarlanmig olan 
yataklardir. 



Ug Motor Barindiran Hasta Yatagi 


Ug motorlu hasta yatagi yukariya ve de agagiya dogru hareket ettirilebildigi gibi bag ve ayak kismi da 
hareket ettirilebilir. Farkli bir gekilde anlatmak gerekirse bu hasta yataklari asansore sahiptir. Hasta 
yatagimn yuksekligi indirilebilir ve de yukseltilebilir. Hareket imkam kisitli olan hasta bireylerin 
yagamini ve de bakimim kolaylagtirmak amaci ile uretilmig olan yatak gegididir. Bu gegit hasta yatagi 
da dahil olmak uzere hasta yataklarim uzun ya da kisa donemli olarak kiralamak miimkundur. Hasta 
yatagi kiralama ucretleri yatakta bulunan ozelliklere ve de kullanilan malzemelere gore degigiklik 
gostermektedirler. 

Havali Hasta Yataklari Temini 

Kendi arasinda gegitlere bolunen havali yatak uzun sureli hastaliklara en gok tercih edilen yatak 
modelidir. Baklava dilim, boru modeli ve de hastanm sag ve sola hareket ettirilebildigi modelled 
bulunur. Basi nedeni ile meydana gelebilecek yaralari engellemek adina tasarlanmig olan yataklardir. 
Bu yataklarda yam sira motor bulunur. Bu motor ile yatagin seviyesi ayarlamr. Yaralanmalarin 
olugtugu durumlarda havali yataktaki basin seviyesi bu motorlar ile saglanmaktadir. Yam sira 
korkuluk, masa ya da lazimlik gibi segenekleri bulunan havali yatak tedavi surecine yardimci olan 
medikal uriinler arasinda yer almaktadir. 







Havali Yatak Raporu Alimi 

Hasta yatagi fiyatlari arasindaki farkliliklar hakkinda list paragrafta bahsedilmi§ti. Hasta yatagi 
alabilmek igin SGK' ya ba§vuru yapilabilmektedir. Evlerde de kullamlmaya bajlanan yatak modelled 
arasinda havali hasta yataklari da yer aliyor. Bu yataklar sirt bolgesinde olu§abilecek yaralari 
engellemek amaci ile iiretilmektedir. 


Yataga bagli hastalarin evde bakim hizmetine yardimci olan Saglik Bakanligi uzman doktorlarin evlere 
yonlendirilmesini saglamaktadir. Uzun sure yataga bagli olarak ya§ayacak hasta bireyler ipin 
gikartilacak saglik raporu ile hastaya hasta yatagi alabilmek miimkiindiir. Bu donemde hastaya bakan 
birey ve hasta igin oldukga iyi olan bu sistem ile hasta sagligi diizenli araliklar ile kontrol edilir. Hasta 
tedavi siireci eve gelen uzman hekim ve de hem§ireler tarafindan saglamr. 

Rapor Alinamadigi Durumlarda Hasta Yatagi Temini 

Bazi durumlarda rapor alabilmek miimkun olmayabilir. Hareket kabiliyetinin hastanm ya§amini 
siirdiiremeyecegi olpiide dii§mesi ya da yok olmasi sonucu saglik kurulundan engelli raporu aimak 
miimkundur. Bu rapor ile hasta yatagi alinabilmektedir. Hastanm engelli raporu alamadigi yaa 
almadigi durumlarda i§se hasta yatagi satin alinabilir. Yam sira bir kap aylik hasta yatagi kiralanabilir. 

Elektromekanik Hasta Yataklari 


Dort motora sahip olan bu hasta yataklari genel olarak hastanelerde kullanilmaktadir. Sirt bolgesi, 
ayak bolgesi ve de boyu kumanda ile ayarlanabilir. Ba§ucu bolgesinde korkuluk bulunmaktadir. Yam 
sira di§ kisminda kontrol panelleri bulundurmaktadir. Dort pargadan olu§an yatma yiizeyinin yer aldigi 
dort motorlu hasta yataklarimn sirt kisminda x ray ozelligi yer alir. Kademeli mekanizmasi ile diz 
hareketleri ayarlanabilmektedir. 


Fren sisteminin yer aldigi tekerlekleri 360 dereceye kadar donebilmektedir. idrar torbasi askiligimn 
da yer aldigi bu hasta yatagi aksesuar yuvalari da barindirmaktadir. Yiiksek kalite de uretilmij olan 
dort motorlu hasta yatagi tarn donammli olarak uretilmi§ olan ozel yataklardandir. Hastane, bakim 
evleri ve de acillerde sikliklar kullamlan bu yatak modeli evde de kullamlabilmektedir. Yiiksek agirlik 
tajima kapasitesine sahip olan bu hasta yataklari satin alinabilecegi gibi kiralanabilmektedir. 

Hasta Yatagi Temin Etme 


Hastalarin tedavi siirecinde ve de bakiminda kolaylik saglayan, hastanm ya§am seyrini daha iyi yone 
gekebilmek adina tasarlanan bu hasta yataklari temin edebilmek igin giivenilir bir firma ile anla§mak 

gerekmektedir. Hasta sagligi ve 
konforu baz alinarak hizmet 
veren firmalar araciligi ile hasta 
yatagi temin etmek saglikli bir 
yontemdir. 



Farkli ozelliklere sahip olan hasta 
yataklari arasindan en uygun 
olanim tercih edebilmek adina 
uzman yardimi aimak onemlidir. 
Hasta yatagi temini 

saglayabilmek adina devlet 
tarafindan hasta ve hasta 
yakinlarina saglanmij olan 







desteklerden yararlamlabilir. Bu destekler engelli bireyler ve de engelli yakinlari igin duzenlenmi§tir. 
Kisa donem hastaliklarda daha ucuz bir yontem olan hasta yatagi kiralama yontemi tercih edilebilir. 
Engelli hastalar igin alinacak saglik raporu ile devlet tarafindan hasta yatagi destegi aimak 
mumkundur. Yam sira engelli vatanda§lar ve de yakinlari igin saglanan maddi desteklerde 
bulunmaktadir. Bu destekler ile birlikte hasta bakimi ve ilag masraflari saglanabilmektedir. 

Hasta yatagi kiralayabilmek, satin alabilmek, hasta yataklari hakkinda detayli bilgi edinebilmek adina 
ilk once hasta bireyin hastalik seyrinin bilinmesi gerekir. Hasta bakimi sureci boyunca gerekli 
olabilecek butun ihtiyaglar medikal hasta yataklarinda mumkundur. Onemli olan bu stirepte neye 
ihtiyag duyuldugunun tarn olarak bilinmesidir. 




